COMUNE Dl AMATRICE 

OPERE Dl INTERESSE DA RICOSTRUIRE O RECUPERARE 


1 

Municipio 

Ricostruzione del palazzo del municipio del 1600, quasi 
interamente crollato situato su Corso Umberto 

2 

Anagrafe 

Recupero e ricostruzione di palazzetto uffici comunali 
anagrafe e polizia urbana 

3 

Caserma carabinieri 

Recupero e ricostruzione della attuale caserma danneggiata 
fuori zona rossa dei carabinieri per destinazione polizia 
urbana 

4 

Caserma forestale 

Recupero e ricostruzione caserma forestale fuori zona rossa 
per stazione carabinieri e forestale 

5 

S. Giuseppe 

Recupero antica chiesa sconsacrata S. Giuseppe, parzialmente 
crollata, situata sul corso e adibita a sala consiliare e per 
eventi, e biblioteca comunale 

6 

Scuola alberghiera 

Intervento di adeguamento sismico e riparazione della 
struttura e recupero funzionale della scuola alberghiera di 
Amatrice, prestigiosa scuola di formazione di proprieta della 
provincia 

7 

Proloco 

Ricostruzione del palazzetto su corso Umberto destinato alia 
proloco di Amatrice 

8 

Ex Ospedale 

Ricostruzione e recupero del fabbricato oggi adibito ad 
ospedale parzialmente crollato da destinare ad altro uso in 
considerazione della costruzione del nuovo ospedale gia 
definita 

9 

Nuovo Ospedale 

Costruzione del nuovo ospedale definitivo in sostituzione del 
Grifoni irrimediabilmente danneggiato, con pronto soccorso, 
sale operatorie e degenza 

10 

Cinema Garibaldi 

Recupero e ristrutturazione dell'attuale cinema Garibaldi, 
situato su corso Umberto, parzialmente crollato, per 
destinazione museo della storia del terremoto 

11 

Museo Filotesio 

Recupero e ristrutturazione del museo Cola Filotesio 
danneggiato 

12 

Polo agroalimentare 

Ricostruzione e recupero del fabbricato oggi adibito a polo 
agroalimentare per una destinazione analoga di servizio 

13 

Porte di accesso e resti delle antiche mura 

Ricostruzione delle porte di accesso alia citta interamente 
crollate, porta Carbonara, porta S. Francesco e porta Castello 

14 

Scuola elementare 

Ricostruzione e recupero della scuola elementare 
parzialmente crollata per destinazione attivita giovanili e 
parte per centra anziani 

15 

Fontana degli Orsini 

Fontana storica gravemente danneggiata 

16 

Fontana di S.Agostino 

Recupero e restauro 

17 

Cappella di S. Giuseppe - Ex Ospedale 

Cappella ex ospedale affrescata 

18 

Teatro Comunale 

Costruzione di una struttura definitiva adibita a sala teatro e 
laboratorio per attivita cultuurali e ricreative 

19 

Scuola 

Costruzione della nuova scuola di ogni ordine e grado 
defintiva, oggi costituita da moduli provvisori 

20 

Mensa scuola 

Montaggio di una struttura provvisoria per il servizio mensa 
delle scuole 

21 

Zona food/ristorante 

Costruzione di piccole struttura adibite a ristorazione 
destinate ai gestori di ristoranti del corso di Amatrice oggi 
inagibili per il riavviamento delle attivita 

22 

Campo sportivo 

Costruzione di un piccolo polo sportivo per le scuole per le 
attivita dei ragazzi 



23 Ex fabbricato orfanatrofio 


24 Exlavanderia 


25 Ex fabbricato agricolo 1 


26 Ex fabbricato agricolo 2 


27 Ex fabbricato agricolo 3 


28 Area aperta opera 


29 Arredo urbano piazza 

30 Centro servizi 


31 Percorso pedonale 

32 Campo sportivo 

33 Parco in miniatura 

34 Statua Cola 

35 Chiesa S.Agostino 

36 Chiesa di S. Francesco 


Recupero, adeguamento sismico e ristrutturazione di un 
immobile denominato S. Giuseppe, una volta adibito a servizi 
per I'orfanatrofio, per destinarlo a piano commerciale e piano 
servizi privati per riavviare attivita di servizio 

Demolizione e ricostruzione di un immobile una volta 

destinato a servizi per I'orfanatrofio parzialmente crollato, per 
adibirlo a casa della montagna per aggregazione di gioveni e 
anziani 

Recupero e ristrutturazione di un immobile una volta 

destinato a stalle ex orfanatrofio per la destinazione per 
ristorante per uno degli esercenti che hanno perso I'attivita 

Recupero e ristrutturazione di un immobile una volta 

destinato a magazzino ex orfanatrofio per la destinazione per 
servizio bar e ristorazione sulla nuova piazza per uno degli 
esercenti che hanno perso I'attivita 

Recupero e ristrutturazione di un immobile una volta 

destinato a magazzino ex orfanatrofio per la destinazione per 
servizio bar e ristorazione sulla nuova piazza per uno degli 
esercenti che hanno perso I'attivita 

Costruzione di una nuova piazza arredata nello spazio aperto 
all'interno del complesso Don Minozzi, La piazza nasce come 
punto di incontro della comunita in sostituzione del corso del 
centro storico oggi situate in zona rossa, al fine di ricostruire il 
tessuto sociale perso. Sulla piazza affacceranno servizi per il 
cittadino, bar e ristoranti, area giardino per grandi e piccoli e 
verranno ricostruite fontane e simboli di Amatrice 

Fornitura di arredi per la piazza come panchine, lampioni, 
aiuole, pavimentazione e arredi 

Costruzione di una struttura leggera inserita nel contesto che 
possa ospitare una passseggiata coperta con I'affaccio di 
stand per piccoli servizi commerciali in particolare rivolti ai 
prodotti DECO agricoli, punti informativi per le associazioni di 
categoria, servizi al cittadino 

Creazione di un percorso greenway pedonale per il 
collegamento delle aree MAP di Amatrice e la nuova piazza 

Rifacimento del campo sportivo da calcio che e stato utilizzato 
per le strutture provvisorie della Croce Rossa, rifacimento del 
manto erboso, dei servizi collegati e dell'arredo 

Recupero e rimessa in servizio del parco in miniatura, opera 
che rappresentava le montagne del complesso del parco del 
Gran Sasso e Monti della Laga, oggi gravemente danneggiato 

Recupero e restauro della statua di Cola di Amatrice, insigne 
artista locale 

Recupero e restauro della basilica di San. Agostino (anno 
1100), situata all'inizio di Corso Umberto, e del suo 
campanile, entrambi gravemente danneggiati 
Recupero della Chiesa di S. Francesco (anno 1200), 
gravemente danneggiata 



37 Complesso di S. Francesco 

38 Ottagono 

39 Chiesa di San Giovanni 


40 Chiesa di S. Maria delle Laudi 

41 Torre Civica 

42 Chiesa di San Caterina 

43 Santuario dell'lcona Passatora 


44 Santuario della Filetta 


45 Varoni, Santuario Madonna delle Grazie 

46 Cornillo Nuovo, Sant'Antonio Abate 


47 Chiesa di Prato 
FRAZIONI 

48 Preta chiesa 

49 Preta ex scuola elementare 

50 Capricchia chiesa 

51 Capricchia centra sociale 

52 Retrosi chiesa 

53 San Martino chiesa 

54 Moletano chiesa 

55 Voceto chiesa 

56 Collepagliuca chiesa 

57 Cascello chiesa 

58 Ex scuola elementare Nommisci 

59 Prato chiesa 

60 Cornillo Vecchio chiesa 

61 Cornillo nuovo sede associazione 

62 Sommati chiesa 

63 Sommati chiesa 

64 Sommati ex scuola 

65 Sant'Angelo chiesa 

66 Sant'Angelo chiesa 

67 Rocchetta chiesa 

68 Villa S. Lorenzo a Flaviano chiesa 

69 Villa S.Lorenzo a Flaviano ex scuola 

70 Rocchetta chiesa 

71 Petrana chiesa 

72 Grugnale chiesa 

73 Casale chiesa 

74 Rio chiesa 

75 Santa Giusta chiesa 

76 San Giorgio chiesa 


Recupero, restauro e ristrutturazione del complesso di 
S. Francesco, annesso alia basiica, costituito da ostello per la 
gioventu, chiostro per eventi 

Ex battistero con la porta ferrata interamente crollato 
Ricostruzione parziale e recupero della chiesa di S. Giovanni 
situata in Piazza dei Cacciatori parzialmente crollata 

Ricostruzione e recupero della chiesa S. Maria delle Laudi 

detta II Purgatorio situata su Corso Umberto 

Recupero e restauro della torre civica del 1000 situata al 

centra del corso, gravemente danneggiata 

Ex Orfanatrofio femminile 

Recupero e restauro del Santuario dell'lcona Passatora, in 
frazione Ferrazza, danneggiato nelle sue strutture esterne che 
minano la conservazione degli importanti affreschi situati al 
suo interno 

Recupero e restauro dell'importante Santuario della Madonna 
di Filetta, protettrice di Amatrice, il cui campanile danneggiato 
minaccia I'integrita delle chiesa stessa 

Recupero dei danni per il Santuario di Madonna delle Grazie 
danneggiato 

Recupero e restauro della chisa di S.Antonio Abate di Cornillo 
nuovo, con affreschi del 1500 di Dionisio Cappelli, che 
presenta il campanile danneggiato, problemi di distacchi e 
umidita e piccoli recuperi di funzionalita 

Chiesa di Prato con importandi elementi lignei 


Danneggiata 

Adibita ad attivita sociali perzialmente crollata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Crollata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Crollata 

Parzialmente crollata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 

Danneggiata 



n 

Torrita chiesa 

Crollata 

'8 

Saletta chiesa 

Danneggiata 


